MAURYCY icita MADUROWICZ 


Doktor Medycyny, 
Kawaler Orderu Korony żelaznej, Profesor, Dyrektor Kliniki ginekologicznej i były Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, 
Prymaryusz Szpitala św. Łazarza, Prezes Towarzystwa ginekologicznego i nadzwyczajny Gzłonek Akademii Umiejętności w. Krakowie, 
Członek honorowy Tow. Przyjaciół Nauk w Poznaniu i Towarzystw lekarskich we Lwowie i Krakowie i t. d, 


przeżywszy lat 02, 
opatrzony SS. Sakramentami, zmarł dnia 12 Stycznia 1894 r. 


Stroskany brat zaprasza Krewnych, Przyjaciół, Kolegów Zmarłego, Uczniów i Znajomych na 
wyprowadzenie zwłok z domu L. 6 przy ulicy Brackiej, w Poniedziałek d. 15 Stycznia b. r. 
o godzinie 10 rano, wprost na Cmentarz. 


Zaktad pogrzebowy A. Szafrańskiego w Krakowie. 
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